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STANISŁAW HENOCH 


przezywszy lat 25, po diugiej chorobie, opatrzony SS. Sakramentamı, 
zmarł w Niedzielę dnia 26 Grudnia 1897 r. 
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Wyprowadzenie zwiok odbedzie sie we Wtorek d. 28 Grudnia b. r. o godz. 3 po poludniu, z krypty 
XX. Pijarów, wprost na cmentarz. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawi sig we Srode dnia 29 Grudnia o godzinie 9 rano w Kosciele OO. Kapucynów, 


na które w Zalu pogrążona matka wraz z rodzeństwem Zmarłego, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 
Znajomych i pobożną Publiczność. 


Drukarnia „CZASU* w Krakowie. 


